Vitamin B12 sol.oral. S.1x 2 pika

Cobalavit sol.oral. S.1x 2 pika


Vitamin B12 amp.500mcg/ml   I.M


Vitamin B12 amp.1 mg/2ml 


Articlox amp.1 mg/2ml